)der der negativen Seite der x bin erfolgt. Wir konnen aucli iuf jeder Seitc im Unendlichen eine Elektrode annehmen.
Wir den ken uns nun ziinachst unseren Streifen zu einer mendliclien Platte erweitert und fiigen zu der Elektrode e eine ;weite e' hinzu, die in Bezug auf die a;-Axe symmetriscli zu e legt, also die Coordinate c' — a — li hat, und lassen in ihr lieselbe Stromstiirke eintreten wie in c. Dann ist fur diese Stromiuig die a;-Axe Stromlinie, nicht aber die Kante y = n. Wollte man diese zur Stromlinie machen, so hatte man eine Elektrode im Punkte c" = liti -|~ c1 annehmcn miissen. Um aun dies zu vereinigen, nehmen wir Elektroden in alien Punkten Ilini -\- c, 2hxi -|~ c' ttv-i worin li cine gauze positive oder negative Zahl ist.
Allc diese .Elektroden, mit Ausnahme der urspriinglichen, iegen dann ausserhalb des gegebenen Streifens. Ihre Lage filllt mit den Nullpimkton der Function
(e11 —- ce) (cz — (f-)
jusammen, und die Formel §. 170 (8) giebt uns, wenn wir nocli zur Vereinfaclmng J/k = 1 sotzen:
[2)                            X = — log (c* — c") (& — ft'"), Dder wenn % = <p -\- ity gesotzt wird:
[3)                          e-v--<v — (fi» — c<:) (c3 — e''').
Wenn s reell ist, oder wenn der imaginiiro Theil von g ein Vielfaches von iti ist, so wird der Ausdruck (2) reel), also ^ gleich einem Vielfaclien von it.
Es sincl also, wie es sein sollte, alle Linien y = Int Strom-Linien.
Multiplicirt man den Ausdruck (;)) mit seinem conjugirten, so ergiebt sich:
^4)                e-2'/1 = [G*K — Ze« + x cos (6 — y} -)- e2"]
X [ezx — %e«+x cos (I -f y) -j- e2«j,
woraus man fur cm constantes 9? die Gleichung der Niveau-curven erhalt.
Fiir cin unendlich grosses negatives x wird 93 = — 2 a, also constant, fur ein unendlich grosses positives x aber wird q>es ist nicht gleich--stanten Factors convergent gornacht wordon kiinnon.
